Za spokoj duszy s. p. 


Dra FRANCISZKA MIECZYSLAWA 


BERNACINSKIEGO 


starszego lekarza miejskiego 


odprawione zostaną 


jako w drugą bolesną rocznicę śmierci najdroższego męża i ojca 


MSZE ŚWIĘTE ŻAŁOBNE 


we środę dnia 5-go lipca 1933 roku o godzinie 9-tej rano 
w kościele św. Barbary. 


Zakład pogrzebowy „CONCORDIA“ 
JANA WOLNEGO owie, Mikołajska | 
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